1 h7 Df6! 

2 Ceb Dxe5 

3 e7 Dh5 

4 Ra7 De8 

5 H5! Dxh5 

6 Ra8 De5 

7 Ra7 Dh8 

8 Ra8 De8 

9 Ra7, cu remiza deoarece dama nu poate face alt-ceva, decat s-a 
supravegheze ultima linie. 


